Panasonic" 


巧巧説明書 

冷凍庫（家庭用) 

品番 NR-FC22FA □端 NR-FC36FA NR-FC51FA 





保記書別添付 


このたびは、パナソニック製品をお買い上げいたださ、まことにありびとラございまず。 

• 取扱説明書をよくお読みのラえ、正しく安全にお使いください。 

• ご使用前に r ま全上のごま意 J (P. 吕〜 P. 3) を必ずお読みください。 

♦保証書は、「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書ととちに大切に保管してください。 
♦この取扱説明書は NR - FC 36 FA を使用し、説明していまずび、他の機種も使い方は同じでず。 








fs を上のごを意 r 必ずお守りくださし、^ 


人へのを害、財産の損害を防止ずるため、必ずお守りいただくことを説明しています。 


■誤った使い方をしたときに生じるを害や損害の程度を区分して、説明していまず。 

Ai 

度:と t 「死 t や重傷を負ラおそれびある 
m a 内容」でず。 


A 三う「傷害を負ラことや、財産の損害び 
/! \ 発生ずるおそれびある内容」でず。 


I お守りいただく内容を次の図記号で説明していまず。 


义災、けび、爆巧、 
感電などのおそれ 





源のプラグやコードは… 



♦電源プラグのほこ0などは 
定期的にとる。 



♦定格]已 A . 交流] 0 0 V のコンセントを 


単独で使ラ。 


• コードを下向さに、電源プラグは根元まで 
確実に差し込む。 

♦電源プラグを抜くとさは、コードを持たずに 
必ず電源プラグを持って抜<。 

• お手入れの際は必ず電源コードを抜<。 

• 長期間ご使用にならないとさは必ず電源 
プラグをコンセントから抜く。 

♦庫内灯を交換するとさは、必ず電源プラグ 


を抜<。 


(火災や感電の原因とな0まず) 


Q ♦めれた手で、電源プラグの抜さ差しはしない。 
♦電源プラグやコードを破損ずるよラなこと 
はしない。傷つけたり、加工したり、高温 
部に近づけたり、無理に曲げたり、ねじっ 
たり、引っ張ったり、重い物を載せたり、 
束ねた0しない。 

ープラグやコードの修理は、販売店に 
ご相談 < ださい。 

参電源プラグを、冷凍庫の背面で巧しつけない。 
• コー ドや電源プラグび傷んだ 0、コン セン 
卜の差し込みび緩いとさは使用しない。 
(火災や感電の原因とな0まず） 


fis 置するとをは… 


f % 使いのとをは… 

0 ♦冷凍庫の上には、乗らない-重量物を置かない。 
(けびをするおそれびあります） 

♦幼児に冷凍庫の中をのぞかせたり、 

近くに台を置かない。 

(幼おび開じこめられると危険です） 

♦水を入れた容器を冷凍庫の上には置かない。 
参本体や庫内に水をかけない。 

(電気絶縁び悪<な0、感電や火災の原因に 
なりまず） 

• 分解や修理、改造は絶対にしない。 

♦引火しやずいちのを入れない。 

• 薬品や学術試料を入れない。 

♦可燃性スプレーを近くで使用しない。 
_(感電や引火、爆発のおそれびあ0まず）_ 

© • 都市ガスなどのガスび漏れたら、 

冷凍庫に触れず窓を開けて換気ずる。 

(感電や引火、爆発のおそれびあ0まず） 
♦庫内灯は指定の定格のをのを使ラ。 

(指定じ(外のちのを使ラと火災の原因に 
、 なりまず） 



り J サイクルするとをは… 


© ♦ U サイクルされる場合などは、ドアパツキ 
ング-ドア取り付けねじをはずす。 

(幼お閉じ込みのおそれびあります） 
•ヒンジ部のねじは、ドアを開けた状態で 


はずず。 

( ドアを閉じたままヒンジ部のねじをはず 
ずとパネびはねあび0、けびをずるおそ 
れびあ0まず） 


© ♦湿気の多い場所-水気のある場所で使ラと 
さはアース（接地）-漏電遮断器の取り付 
けを販売店に相談ずる。（アースエ事費は 
ァース線本製品の価格に含まれていません） 

(漏電のとさに感電のおそれびあ0まず） 


0 9 水びかかるところには据え付けない。 

(電気絶縁び悪< な0、感電や火災の原因 
となりまず） 


V 


異常•故障時には直ちに 
V ほ用を中止する 

(発煙-発火、感電のおそれあ D ) 
異常•故障例♦電源コード、プフクび異常に熱い 
♦電源コードに深いキズや変形びある 
♦焦げ<さいニオイびずる 
♦ビ I 」ビ I 」 と電気を感じる 
ずぐに電源プラグを抜いて、販売店へ 
I 点検-修理を依頼してください。 
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W 

やけど、けび、事故 



などのおそれ 

W 


A 注意 


食品を収納するときは… 


0 


• 冷凍庫にビン類を入れない。 
(中の液体び凍って膨張 
し、ガラスび割れて飛び 
散るおそれびあ0まず） 



• 冷凍庫の庫内や食品 • 容器(特に金属製)を、 
めれた手で触れない。 

(凍傷になるおそれびありまず） 


• 異臭びしたり、変色したりした食品は食べ 
ない。 



ドアを開け閉めするとをは… 

Q ♦かざ部-ヒンジ部や本体 
開□部に手を置かない。 

(振動などでドアび閉じて 
手やおをはさみけびを 
ずるおそれびあ0まず） 


お手入れのとをは… 

Q « 冷凍庫底面に手を入れない。 

(清掃ずるとさ、底面に手 
を入れると鉄板により手 
を切るおそれびあ0まず） 

• 雷取り板の角に触れない。 

(けびをずるおそれびあ0まず） 

♦霜取り時、排水口のをを 
外したままにしない。 

(雷びとけた水び漏れて 
床をいためます） 




巧動•運搬のとをは… 




• 傷つさやずい床の上では保護用の板などを 
敷く。 

♦移動•運搬時は、ドアの取り付け金具 
を持たない。 

(手やおをはさんだり、手びすべって冷凍 
庫び落下し、けびをするおそれびあります） 


1設置巧 

♦熱気-直射日光の当たらない場所 
• 湿気び少なく、風通しの良い場所 
♦しっかり安定し、水平なところ 
• じゅラたん-たたみ-短化ビニール製の床巧は、 
下に丈夫な板を敷いてください 
♦地面に直接据え付けるとさは、丈夫な板などを 
敷いて<ださい 

• 電源プラグび掃除しやずい場所 
♦放熱スペースを確保でさる場所 
(左ち2 cm け上、後 5 cm 1；■(上、 

上部 NR - FC 22 FA と NR - FC 36 FAK 68 cml ；(± 
NR - FC 已1 FA は7巳巳 m け上） 

♦万一の感電事故防止のため、アース（接地）ずる 
ことをおずずめしまず。 

次のよラな場所は、必ずアースをしてください。 

-地下室や±間など湿気の多いところ 
-その他水気や湿気のをいところ 
♦アースのしかた 

ち側面部からアース線を取0出し、専用コンセ 
ントのアース端テに接続してください。 



♦コンセントにアース端モびない場合 

お買い上げの販売店にアースエ事 （ D 種接地エ 
事）についてごホ目談<ださい。 

(アースエ事費は本製品の価格に含まれていません） 
接続してはいけないところ 
• 水道管（感電のを険） 

-ガス管（爆発のを険） 

-電話線や避雷針のアース（落雷のとさを険） 

2電源コンセントに是す 

♦専用コンセント（交流 100 V 定格]已 A 政上） 
を使用してください。 

♦設置後ずぐに電源プラグを差し込んでを問題あ 
0ません。 

♦使い始めは、冷凍庫本体の表面び特に熱<なり 
まずび、異常ではありません。 

♦庫内び冷えるまで4時間程度かかりまず。 

♦夏場など暑いとさは、しっかり冷えるまで24時 
間 LU 上かかる場合びありまず。 

• ドアを何度ち開閉していると冷えにくくなります。 
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る部の名前と使いかた 


A 


庫内巧- 


バスケット 

取っ手を外側に回転させると、 
庫内底面に収納ずることを 
でさまず。 



DRAIN ほ f 水检）と排水 □ 

雷取り時に DRAIN 姐 f 水を）と排水口 
を開さ、扫 f 水して<ださい。 




かざ巧（ドア上面） 

差し込んで 

回ず I 



内箱（冷却器内蔵） 

ねじカバー(左ちヒンジ 
さ吕個） 

(ねじ カバーを はずずと 
ねじびあ0まず） 

温度調節ダイヤル 


このイラストは NR - FC 36 FA でず 


※バスケットの耐荷重は2已 k 巨でず。 

2已 kg じ(上の食品を入れないでください。 


DRAIN - 
姐 f 水を）排水 


f バスケット2個 

霜取り板]個 

カギ2個 ^ 

姻 

NR - FC 22 F 
スケット lE 

跡 

A は 

1 1個でず 

A 

) 


温度調節について 


ふだんは「3〜已」の位置でお使い<ださい。 

特 | i _ 冷ス具合を変スたいときのみ、温度調節してくたさい。 



目盛 

使いかた 

1〜2 

冷凍食品やドア開閉びかないとき 

3〜曰 

普通にお使いになるとさ 

目〜7 

冷凍食品やドア開閉び多いとき、長期保を 
ずるとさ、アイスク U —ムを保をずるとさ 


周囲温度30でのとさの庫内温度 


約一]已で〜一]日°仁 


約一18で 


約一 20° C 〜一2]°仁 


♦表お温度は、周囲温度30で、食品を入れずにドアを閉め、温度び安定したとさ庫内ほぼ中央下寄りの 
位置で測定した目までず。 


C ぉ願ぃ ） 

♦この冷凍庫は製氷機ではありません。多量の氷や大さな氷をつくることはでさません。 

大量の水び入った容器を入れると庫内温度び上昇しまず。 

• ドアび止まるまで確実に開いてから中の食品をとりだしてください。また、閉めるときは手などをはさまない 
よラにミ主意してください。（けびの原因とな0まず） 


V 
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ノ 























































部の名前とほいかた（つづを) 


霜取りについて 


■ 内箱の表面に多量の雷びつさまずと冷却力びな下し、電気代のムダになります。 
雷び約] cm 程度つさましたら雷取りを行ってください。 

①庫内の食品を取り出し、他の冷蔵庫の冷凍室などに移ず。 

③電源プラグを抜き、ドアを開放ずる。 

-雷を早<取0たいとさは、付属の「雷取0板」で削る 
(雷取り板のちに触れないでください。けびをずるおそれびありまず） 

③ 電取り水を排出ずる。 （ P . 4参照） 

-排水口下部にトレイなど入れる （ トレイは付属していません） 

-庫内の DRAIN ほ f 水を）を外し水を流ず 

④ 電取りび終わりましたら、内箱やドアに付着した水滴を巧などでふきとる。 
⑥庫内の DRAIN ほけくを）を確実に取り付ける。 

⑧電源プラグをコンセントに差し込む。 

• 庫内び十分冷えてから他に移した食品を入れてください 


C ぉ願ぃ ） 

参トレイなどの雷取り水受け皿より、水びあふれる事びありまず。ときどきををして雷取り水受け皿の水の 
たまり具合を確認してください。 

• 雷取り板は紛失しないよラに保管してください。 


( お知らせ) 

♦自然式雷取りのため周囲温度により雷取りび長くかかることびありまず。 

(特にを獄 

参内箱についた雷や凍りついた容器は、絶対に鋭利な刃物などで取らないでください。 

内箱表面や冷却器に巧びあさ冷媒び漏れて冷えなくなりまず。 

(これによる故障は修理でさません） 

V_ J 


お手入れのしかた 


巧れた5すぐ 

庫内の巧れは冷気で固まる前にさっとふさましよラ。 
特に食用油はプラスチックのひび割れを、かんさつ系 
の果汁は変色を巧さまず。 

落ちにくいとさは台所用洗剤（中性）を薄めて使い、 
水おさで仕上げを。 


巧のものは使わないでください。 

(表面を傷めまず） 



台所用洗剤 みびき粉、ベンジン、シンナー、熱ミ是 

(ー プラスチックび割れる!）粉せっけんアルコール、酸、石油 


ミちれやすいところ 



ドアパッキング 

巧れると傷みやずく、 
冷気漏れの原因 I しち 
なります。 
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こんなとをは 



• ドアの開閉を減らし、 
新たな食品の保をを 
避けて < ださい。 


電源プラグ 
を巧いた 


♦已分じ(上待つてから差し込んでください。 
(ずぐに差し込むと圧縮機に無理びかか0、 
故障の原因に） 


を凍庫を 
長期間 
使わない 


♦庫内のちのを全て出し 
て清掃してください。 

1. 電源プラグを抜<。 

2. 庫内を清掃ずる。 

3. 2曰〜3曰間ドアを 
開けて乾燥させて 
お<。 


引越しずる 
移動*運搬 
する 


♦横積み、上下逆積み輸送はしない。（故障の原因）) 
♦移動-運搬は4人!;1上でずる。 

①食品を取り出ず。 

③電源プラグを抜く。 

③ 庫内の雷を取り除く。 

④ 本体を、傷の付きやずい床では、保護用の板 
などを敷を手前に引さ出ず。 

⑥脚部を持っての運搬は必ず手袋をずる。 J 


广 


電源プラグを抜さ、カバーを外してください。 

庫内'灯を 


カバーの側面を巧し込みなびら引っ張ってください。 

交換したい 

/ 

庫内なは、指定のちのをお買い巧め< ださい。 

110 V 10 W ( T 20 El 2) 

J 


巧障かな？ 


まずは次の内容をお調べになり、なお異常のあるとさは 
ずぐにお買い上げの販売店にお知らせ < ださい。 


ち凍庫本体の表面 
が熱く感じる 


全く;ちえない 


よくぶスない 


ドアを閉めた直後 
開けよラとずると 
重く感じる 


変わった音びする 


霜や露び付< 




ク 



♦放熱パイプを内蔵し、露付さを防止していまず。使い始めや夏場は、 
本体の表面び特に熱<なりまずび、異常ではありません。 


♦電源プラグび抜けた0、ブレーカーび落ちた0していませんか？ 
♦停電ではありませんか？ 


I 温度設定び「1〜2」になっていませんか？ 

♦冷凍庫に、直射曰光び当たっていた0、近<に発熱器具びあ0ませんか？ 
♦周囲のすき間は、十分にあけていまずか？ 

• ドアを頻繁に開閉していませんか？食品をつめずざていませんか？ 

I 熱いをのを入れていませんか？ 

1内箱（冷却器）に雷び付さ過ざていませんか？ 


♦庫内に入った空気び急に冷やされて、圧力び一時的に庫内よ0低<なるためでず。 


• しっかりした床に、びたつかないよラ設置しましたか？ 

• 冷凍庫の周囲にお益などび落ち、ビビ U 音を出していませんか？ 


参 r ボコボコ」^冷却装置内を流れる冷媒（ガス）の音でず。 
♦「ピシッ」「パシッ」温度変化により、部品びさしむ音でず。 


• 湿度び高<なると冷凍庫の外側などに露び付< 場合びありまず。 
乾いた巧などでふいてください。 
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r ? 呆証と アフターサービス r よくお読みください^ 


修理’お取り扱い’お手入れなどのご相談は… 

まず、お買い上げの販売店へお申し付けください 

•転居や贈答品などでお困りの場合は… 

-修理ま、ヴービス会社'販売会社の「修理ご相談窓□」へ！ 

. 使いかた'お買い物などのお問い合わはは、「お客様ご相談センター」へ! 
参保証書（別添付） 

お買い上げ曰'販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上 
げの販売店か5お受け取りください。よくお読みのあと、な管 
してください。 

参保証期間:お買し1上げ曰か6本体1年間 

但し;令媒循環回路、（圧縮機'凝縮器'冷却器'毛細管'配管） 
は、己年間です。 

参補修用性能部品の保有期間 [W] 

当社は、この;令凍庫の補修用性能部品を、製造巧ち切り後9年 
保有しています。 

ミち）捕修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために 
必要な部品です。 


修理を依頼されるとを 

日ぺージの表に従ってご確認のあと、直日なし化きは、まずま全のた 
め電源プラグを巧いて、お求め先または修理ご相談窓□へご連絡く 
ださい。なお、 食品の補償など、製品修理がの責はご容赦<ださし、。 

♦保証期間中は 

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただをます。 
♦保証期間を過ぎているとをは 
修理すれば使用でさる製品については、ご要望により修理させてい 
たださます。下記修理料金の仕組みをご参照のラえご相談ください。 

♦修理料金の仕組み 

修理料金は、巧術料' 部品代' 出張料などで構成されています。 
技術料は診断' 故障個所の修理および部品交換 • 調整' 修理 
完了時の点検などの作業にかかる費用です。 

部品代は修理に使用した部品および補助な料化です。 

出張料はお客様のご巧頼により製品のある場所へ技術者を 
派遣する場合の費用です。 

♦ごホ目談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いに 

ついて（裏表紙） 


修理に関ずるご相談 

使いかた-お買い物などのご相談 

パナソニック 修理 ご ホ目談窓 □ 

パナソニック お客様 ご 相談センター 

sa. 0570 -087-087 

•呼出音の前に NTT より通話料金の目ををお巧 (5 せします。 
•携帯電話- PHS • IP/ ひかり電話等、ナビダイヤルびご利用で 
きない場合は、最寄りの修理ご相說晋 □ 1 こ直接おかけください。 

36 已曰/受付 9 時〜 20 時 

電話黑ル函0120 -878-365 

■携帯電話. PHS でのご利 巧 は… 06-8907-1187 

FAX 撕 , 函 0120-878-236 

Help desk for foreign residents in Japan 

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 

Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 


※電話を号をよくお確かめの上、おかけ < ださい。 


各地域の「修理ご相談窓口」 •地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転送させていただく場合がございまず。 


化ミ毎道地区 


札幌ネ L 幌市厚別区厚別南 2T 目 17-7 

巧 (011)894-1251 
旭 JII 旭川市2条通1日 T 目11巨目 
0(0166)22-3011 


東北 


胃青森市大字お田字豊田364 
0(017)775-0326 
が田が田市が旭川字ル谷地 3-1 
巧 (018)868-7008 
岩丰盛岡市励I忆 T 目 1-43 
0(019)645-6130 


首都圏地区 


帯に帯に市西20条 :] ヒ 2 T 目 23-3 
0(0155)33-8477 
函館函館市西を梗589番地 24] 

(函館流通卸センター内） 

_巧 (0138)48-6631 _ 


宮城仙台巿宮城野区扇町 7-4- 18 

巧 (022)387-1 117 
山お山形市平清水 1T 目 1-7 己 
0(023)641-8100 
福島郡山市亀田 1T 目已 1-1 己 
S (024)991-9308 


fiS 木宇都宮市上戸祭 3T 目 3- 19 
巧 (028)689-2555 
群馬前橋市箱田町32己-] 
0(027)254-2075 
巧城つくば市筑穂 3T 目]已 -3 
巧 (029)864-8756 
埼玉桶川市赤掘 2T 目 4-2 
0(048)728-8960 
千皇千葉市中央区末広己下目9-已 
0(043)208-6034 


東ま東京都世田谷区きあ 2T 目 26-1 7 
巧 (03)5477-9700 
山梨甲府市宝1 T 目 4- 13 
0(055)222-5822 
巧宗 川横お市港南区曰野巳了目 3- 16 
S (045)847-9720 
新漏 新瀉市東区東巧1了目 8-1 4 
0(025)286-0108 


石りI金お市玉鲜 2T 目266番地 
0(076)280-6608 
富山富山市根塚町1了目 1-4 
巧了 076)424-2549 
Jftt 福井市問屋の 2T 目14 
巧 (0776)21-0622 
長野松本巿寿：!ヒ 7T 目 3- 11 
0(0263)86-9209 
静岡静岡市藥区千代田7下目7-已 
0(054)287-9000 

所在地、電話番号び変更になることびありまずので、あ6かじめご了承ください。 


gJO 名古屋市瑞穂区塩入町 8-1 日 
0(052)819-0225 
岐皇岐阜市中需 4T 目42 
S (058)278-6720 
高山高山市巧岡町 3 T 目 S 2 
巧 (0577)33-061 3 
HP 津市久居野村町字山神421 
巧 (059)254-5520 



滋賀 栗東市 霊 仙寺 IT 目 1-48 

0(077)582-5021 
gfB 京都市伏見区竹田中り I 原町71 -4 
0(075)646-2123 
大阪 大阪市城東区関目 2 T 目 1 已-已 
0(06)6359-6225 

宗良 大和郡山巿筒井町800番地 

巧 (0743)59-2770 
巧歌山 和歌山市中島499-] 

巧 (073)475-2984 
兵庫 神戸市須磨区弥栄台 3 T 目] 3-4 
0(078)796-3140 


mw , 鳥取巿安長2日已 -1 

0(0857)26-9695 
米子米子市米原 4 T 目 2-3 3 
0(0859)34-2129 
松江 お江市平成町182番地14 
0(0852)23-1128 
出 雲出雲市渡橋町41日 
巧 (0853)21-31 33 

お田 ミ兵田市下府町 327-93 
0(0855)22-6629 
岡山 岡山市田中 138-1 10 
巧 (086)242-6 の 6 
広島 広島市西区南観音 1 T 目] 3-己 
巧 (082)295-5011 
山 □ 山□市ル郡下郷220 -1 

S (083)973-2720 


を III 高ホ公市勒使町1巳 2-2 
巧 (087)868-6388 
徳島 徳島市沖お 2 T 目36 
巧 (088)624-0253 

高知 高知市仲田町 2- 16 
0(088)834-3142 
愛媛 愛媛県伊予郡祗部町八倉7已 -1 
巧 (089)905-7544 


福岡 春日市春曰公園 3 T 目48 
0(092)593-9036 
t£M 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 
0(0952)26-9151 
長崎 長幢市東町19 19-1 
巧の 95)830-1 658 
大分 大分市棘原 4 T 目 8-3 已 
0(097)556-3815 
宮崎 宮磅市本郷 :] ヒ方字草葉2099 -2 
S (0985 63-1213 

P 本 熊本市健軍本町 12-3 
3(096)367-6067 
天草 天草市港町 18- 11 
S (0969)22-3125 
鹿巧島 鹿恩島市ち;欠郎 1 T 目已 -33 
0(099)250-5657 
大島 奄美市名瀬朝仁町] 1-2 
巧 (0997)53-51 01 


向縄 浦添巿械間 4 T 目 23-1 1 巧 (098)877-1 207 ) 
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種類 


機種 名 

NR-FC22FA 

NR-FC36FA 

NR-FC 已] FA 

有効 内容 積 

215L 

3 已 7 し 

510L 

外 

お 

寸 

法 

幅 

743 mm 

11 08 mm 

1348 mm 

奥 行 

662 mm 

662mm 

730mm 

高 さ 

901 mm 

901 mm 

901 mm 

が g 

貨 里 

47 kg 

曰 9 kg 

73 kg 

定格 電圧 

lOOV 

定格 周波数 

已 OHz • 60Hz 共用 

電動機の 
定格消費電力 

已 OHz 

76W 

87W 

115W 

60 HZ 

76W 

86W 

126W 

消費電力量 

已 OHz 

ち側面の品質表おラベルに表示してありまず 

60 HZ 


愛情点検 

長年ご使用のを凍庫の点検を./ 

の 


こんな 
症状は 
ありませんか 

•電源コード、プラグが異常に熱い。 

•電源コードに深いキズや変形がある。 
•焦げ < さいニオイがする。 

参;令蔵庫床面にいつち水びたまっている。 
•ビ U ビ U と電気を感じる。 

•その他の異常や故障がある。 


ご使用 
中止 

事故防止のため、 

電源プラグを巧いて 
おず販売店に点検を 
ご依頼ください。 


便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です) 


お買い上げ日 

年月 曰 

品 番 


販売店名 


巧（ ) - 


ご相談窓□における個人情報のお取り扱い 

ノ くナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様 
の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、 
その確認などのために利用し、その記録を残すことび 
あります。また、折り返し電話させていただ < ときのため、 
ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人 
情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や 
正当な理由びある場合を除を、第=ちに提供しません。 
お問い合世よ、ご相談された窓□にご連絡ください。 



廃棄時にごを意 
願います./ 

家電1」サイクル法では、お客様びご使用済みの冷凍庫を廃棄される場合は、収集'運搬料金、再商品化等 
料金をお支化いいただを、対象商品を販売店や市町村に適正に引さ渡すことびまめられています。 




パナソニック株式会社冷蔵庫ビジネスユニット 

〒已2已 -8 已已已滋賀県草ま市野路ま二 T 目3番1 -2 号 

© Panasonic Corporation 2009 
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